OZEF WOJTASINSK 


DRUKARZ, 
b. Obywatel m. Krakowa, 


przeżywszy lat 63, po krótkiej chorobie zasnął w Panu dnia 9 Grudnia 1883 roku. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się we Środę dnia 12 b. m. o godzinie 3 popołudniu z Zakładu klinicznego przy ulicy 
Wesołej wprost na cmentarz, na które w smutku pozostała familja zaprasza Kolegów zmarłego, Przyjaciół, Znajomych 


i pobożną Publiczność. 


